$. B P. 


Mer inż. Czesław 


BLASZCZYK 


oficer ZWZ i AK ps. Huragan, inwalida wojenny, zastuzony lesnik. 


Odznaczony Srebrnym Krzyzem Zaslugi z Mieczami, Krzyzem Kawalerskim i wielu innymi. 


zmarł dnia 8 września 1985 roku w Krakowie, w wieku 79 lat. 


POGRZEB odbędzie się we środę 11 września br. o godz. 13.00 na cmentarzu Bronowickim. 


Pogrążeni w rozpaczy: 


ŻONA, SYNOWIE, SIOSTRY I WNUKŁ 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we środę 11 bm. o godz. 9.00 w kościele paraf. Matki Boskiej z Lourdes 


przy ul. Dzierżyńskiego. 


